Маспте Тгапз!аеа бу Сооде 


МИЛИТАРИ МЕ ДИАИНК. ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ОБРАЗОВАТЕ ЛЬНЬК ЦЕЛЕЙ! НЕ ПЫГАЙТЕ СЬ С ДЕЛАТЬ ЭТО 
ВЗРЬВО, ЭТОТ К ОМПАКТ-ДИС К ПРЕ ДНАЗНАЧЕ НТОЛЬКО ДЛЯ ПРОЧТЕ НИЯ. ИЗГ ОТОВЛЕ НИЕ ЭТОГ О 
ВЗРЬВЧАТОГ О ВЕ ЦЕ СТВА МОЖЕТ РАНИТЬ ИЛИ 
УБИТЬТЕ БЯ. ЭТОТ КОМПАКТ-ДИСК НЕ ГРЕ ДНАЗНАЧЕ Н В качестве КНИГ ИРЕЦЕ ПГОВ. 


КОНТАКТЫГ Е РНАДА 


Материалы: отрезок трубы из ПВХ или СТАЛИ диаметром 2-3 дю йма, патрон 

для дробовика12 калибра (прикрепленный к трубе), 

мраморная 

шариковая крышка 

для пинг -понг а 

для трубы, лентадлиной 2-3 фута(ис пользуется 

для х вос товых полетов), заря двзрывчатог овецества (по 
личному предпочтению ) а 1 2 или 1/4 стакана бензина при ис парении обес печивают 
отличный заря д. Проие вс ег озаполнить трубу порох ом или лю бым СТАБИЛЬНЫМ 


лег ковос пламеня ю цимся взрывчагым вецес твом, которое может иметься . 


Этаконс трукц ия представля ет собой модифиц ированную с амодельную бомбу, которая взрывается при жестком 


контакте. Это значительноу прошеет задачу, чем брос ать коктейли Молотова или зажиг ать фитиль, пос кольку все, что вам 
нужно с делать, это брос ить ег о, ион должен взорваться при контакте. 


1. Срежьте пластик г ильзы дробовикас капсюля и отложите в сторону. 2. Аккуратно вс тавьте 

г рунтовку в один конец трубы и надежнозаклейте эпскс идной с молой. 3. приклейте мрамор к 

« я мочке» г рунтовки. 4. разрежьте мя ч для пинг -понг а пополам, а 

затем приклейте половину на мрамор, чтобы получилась 
простая форма корпуса. 

5. поместите заря двзрывчатог овецес твав полую трубу (при ис пользовании бензина ис пользуйте только 1/4 
объематрубы. Причина. (1 г аллон г азовых паров = 16 шашек динамита!!!) 

6. закройте трубу и закрепите эпокс идной с молой 


наместе. 7. Обвя жите лентой х вос товую часть трубы. 
Операц ия : 
При брос ке г ранатау падет на острие из-зах вос товог о оперения . 


При попадании г рунтовка бу дет раздавлена мрамором, что приведет к ег овыделению .Затемкагс ю ль вос пламеня ет 


заря двзрывчатог овецества, Для ис пытаний с ледует ис пользовать ПВХ, пос кольку стальные трубы опас ны. 


